JAN MARCELI MOSKALEWICZ 


konduktor c. k. kolei państwowych 


przeżywszy lat 52, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 


w Panu dnia 25 lipca 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 
27 b. m. o godzinie 5 po południu, na który to smutny obrzęd stroskana żona z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 
Kolegów Zmarłego, Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 28 b. m. o godzinie 9 rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
FRANCISZKA NOWIŃSKIEGO 
spadkebierey 
KRAKÓW, ULICA MIKOŁAJSKA LL 12. 


